Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30 stycznia 1989 roku, zmarł po krótkiej a ciężkiej chorobie, 


w wieku 58 lat 


inz. CZESŁAW 


BOHDANOWIUZ 


Wyprowadzenie zwłok z Domu Pogrzebowego na ci entarzu N. Iluta (Grębałów) w Krakowie nastąpi 
we czwartek dnia 9 lutego 1989 r. o godzinie 12.00, c czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim bólu: 


ŻONA, CÓRKA I RODZINA 
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